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ノー ザン R 4141 A に つい て 報告 
させ て 頂い て か ら , 幾つ か 面白 い ( 個 
人 的 に は ) 物 は あっ た の で す が , この 
貴重 な 紙面 に て 報告 する 程 の 物 か 
な ? な ん て 考え て いる 内 , 暫く 間 
が 開い て し まい まし た . 行き 付け の 
お 店 に 顔 を 出し て いる と , 次 は 何 や 
る の ? なんて, 嬉し い ? プレ ッ シ 
ャ ー を か け て くれ る 方 も いら っ し ゃ 
っ て , そろ そろ 何 か 報 告 出来 れ ば い 
いな と ,。 考え る 日 々 が 続き まし た . 
そん な 折 。 M 社長 か ら | 今度 ハチ ロ 
ク が 入荷 る ん だ けど , それ で 遊ん で 
みる ?」 と いう お 言葉 を 頂き まし た . 
バケ ログ と は 。 工 の で すず ツウ 共 シシ 
86 アン プ の 事 で し た 。 これ は , 願っ 
て も な い チ ャ ンス で す . も ちろ ん , 
二つ返事 で 貴重 な WE86 ア ンプ 
を , 1 台 お 借り する 事 に し まし た . 


WE 86 アン プ に つい て 


WE 86 アン プ は ,。 WE 91 アン プ 
と 共に , WE 300 A(B) を 出力 管 に 
使用 し て いる アン プ と し て , 有名 か 
つ , 人 気 が 有 る よう で す . 開発 年 度 
は 1934 年 で 。 シアター 用 と し て は , 
ワイ ドレ ンジ ・ シ ステ ム 用 と し て 開 
発 さ れ た よう で す . 使用 球 は , 262 
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A。 300 A そし て 。 274 A で す ( 開 発 
時 )。 

あら め ゆる 場所 で の 使用 を 考え , 
262 A は , 3 段 ま で 使用 出来 る 様 に 
な っ て お り , シャ ー シ 内 部 の 基板 で 
の 設定 と 合わ せ て , トー タル ・ ゲ イ 
ン を 99 dB-47 dB に セッ ティ ン 
グ す る 事 が 出来 る 様 に な っ て いま 
す .。 300 A は 。 インプット ・ ト ラン 
ス (イン ター ステ ー ジ ・ ト ラン ス ) 
を 使用 し た A 級 プッ シュ ブル 動作 
で , 最大 出力 は 15 W で す . 


バリ エー ショ ン 


WE 86 に は , いく つか バリ エー シ 
ョ ン が あり , 電源 トラ ンス , イコ ラ 
イザ , 出力 トラ ンス 等 の 組み 合わ せ 
に よっ て 型式 表示 が 変わ り ま す . 簡 
単 で は あり ます が , 主 な も の を 第 1 
表 に し て み ま し た (トラ ンス に つい て 
は , 開発 当初 の 物 を 表記 し まし た )。 
86-B は , 86-A の 後継 モデ ル で は 
無く 。 シア ター 以外 の 用 途 の 為 に 開 
発 さ れ , 商社 を 通し て 販売 され た よ 
う で す . 主 な 違い は , 500 Q 出力 を 持 
つ 166-B 出力 トラ ンス を 使用 し て 
いる 事 と 。 ア ンプ を 収め る 金属 キャ 
ビ ネ ッ ト の 仕様 も 他 と は 異な り , 各 


P ン ブ 


真空 管 の 電流 値 を 監視 する メー タ は 
変わ りあ り ま せん が , 他 に ポリ ュー 
ム , 電源 スイ ッ チ が 取り 付け られ て 
いま す . 


ン リ アシ プ に つい で 


シア ター で 使用 され る WE 86 ア 
ンプ に は , ピッ クア ッ プ 等 の 組み 合 
わせ に より 。TA-7381 また は , TA 
-7381-A が 使用 きれ まし た (ミロ ホ 
ニッ ク の 時 代 )、 これら を TA-7352 
コン トロ ー ル キャ ビ ネ ッ ト に 納め た 
も の が , TA-7387 アン プリ ファ イ 
ヤ ・ セ ッ ト と 呼ば れ ま す . TA-7381 
タイ プ は , 262 真空 管 1 本 を トラ ン 
ス で サン ドイ ッ チ に し た も の で , フ 
ィ ラ メン ト お よび +B 電 源 は , 
WE86 ア ンプ より 供給 きれ ます 
(+B 電源 は 716A フ ィ ル タ を 使用 し 
200 V に し ます )、。 

ウエ スタ ン に は , 良く 似 た 物 で 80 
タイ プ の プリ アン プ が あり ます が , 
大 き な 違 い は , TA-7381 タイ プ に 
は , 出力 に アッ テ ネ ー タ お よび ポテ 
ン シ ョ メ ー タ が 取付 けら れ て いる 事 
で す . 余談 に な り ま す が , 86-B に は 
キャ ビ ネ ッ ト に ボリ ュー ム が 取付 け 
られ て いる た め , プリ アン プ に は 80 
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ます . 

パン チン グ ・ メ タル の カバ ー 内 部 
に は ホー ロー 抵抗 が 2 本 納め られ て 
お り , これ ら は 出力 管 の カソード 抵 
抗 と プリ アン プ へ の 十 B 電源 を 供 
給 す る た め の 物 で す . そし て , 
WE 86 アン プ の 特徴 で も ある 電解 
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コン デン サ は ,。 ナッ ト 止 め タ イプ の 
物 が 8 本 取付 けら れ て いま す .。 この 
時 代 の ナッ ト 止 め タ イプ は , 現在 入 
手 出 来る 物 よ り ナ ッ ト の 径 が 小さ い 
の で , 不良 の 場合 は 頭 の 痛い と ころ 
で す .。 さら に , この アン プ に は 電源 
トラ ンス に シー ルド カバー が 被せ て 
あり まし た . 

シャ ー シ 内 部 に 目 を や る と , シャ 
ー シ 前 面部 に 。 ほぼ 幅 いっ ぱい の 端 
子 板 が 取付 けら れ て いま す .。 これ は 
信号 の 入出 力 。 プ リア ンプ へ の 電源 
供給 等 を 行う 物 で す が , 外部 機器 と 
は 直接 接続 され ず , ケー ス で も ある 
金属 キャ ビ ネ ッ ト に 取付 けら れ て い 
る 端子 板 を 経由 し て 接続 され た よう 
で の 

端子 板 の 背 後 の 基板 は , 電圧 増幅 
段 の 回 路 で ,。 ゲイ ン の 設定 を 行い ま 
す .。 この アン プ は な ぜ か ジャ ン パ 線 
が 取り 除 か れ て いて ,。 どの よう な 設 
定 で 使用 され て いた か は わか り ま せ 
ん で し た 。 ここ で ちょ っ と 気 に な っ 
た の は , 初段 の プレ ー ト 抵抗 の み , 
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電流 の チェ ッ ク を する 事 に し ます . 
配線 材 は 全体 的 に 汚れ が 目立つ も の 
の , 被覆 の 損傷 は 見 当たら な か っ た 
の で 清掃 し 。 その まま 使用 する こと 
に し まし た . また 。 今回 は 電圧 増幅 
段 を 2 段 増 幅 と し て 使用 する よう 
に , 基板 上 の ジャ ン パ 線 お よび , グ 
リッ ド ・ キ ャ ッ プ の 配線 を 行い まし 
た 。 


通電 チェ ッ ク 


一 通り 修復 作業 が 終わ っ た と ころ 
で ,。 スラ イダ ッ ク ・ ト ラン ス を 使用 
し 通電 チェ ッ ク を する こと に し ま 
す . まず , 整流 管 以 外 の 各 真 空 管 を 
差し (今回 は 262 B, 300 B を 使用 し 
まし た . 電気 特性 測定 , 試聴 も 同じ 
で す ), ヒー タ 電 圧 の 確認 を 行い ま 
に 記 

徐々 に スラ イダ ッ ク ・ ト ラン ス で 
加 圧 し て いき , 各 真 空 管 に 適切 な 電 
圧 が 加わ っ て いる か 確認 し ます . 今 
回 は AC115 V が 適切 な 動作 電圧 
で し た . 異常 が な いこ と が 確認 で き 
た ら 。 ス ライ ダッ ク ・ ト ラン ス の 出 
力 を 0 に し ます . 

次 に 整流 管 を 差し て , 10 V/ 時 の 
割合 で 各部 の エー ジン グ を し な が ら 
スラ イダ ッ ク ・ ト ラン ス で 加計 し て 
めき ます .,。 ハイ ・ イ シ ピ ー ダ ン % 入 
力 の 場合 は , 通常 ポー タブ ル CD プ 
レー ヤ を 接続 し て お きま す が , 今 
は 200 0 入力 の イン プッ トト ラン 
ス が つい て いる た め ,。 入力 を グラ ウ 
ンド に 落と し まし た .。 出力 に は 壊れ 
て も 支隊 の な い ス ピー カ ( こ の 作業 で 
スピ ー カ を 壊し た こと は あり ませ ん が 
… ) を 接続 し て お き 耳 で も 異常 が 
確認 で きる よう に し て お きま す . 

各部 の 電圧 や , 雑音 , 電解 コン デ 
ン サ の 温度 に 注意 を 払い な が ら 人 徐々 
に 115 V まで 加 圧 し て いき , 各部 の 
電圧 を チェ ッ ク し た と ころ 。 どう も 
初段 の プレ ー ト お よび , カソード 電 


15O 


@ キ ャ ビ ネ ッ ト に 収め た と ころ 

圧 が か な り 低い よう で す .。 そこ で 初 
段 周 囲 の 回 路 を チェ ッ ク し た と こ 
ろ 。 プレ ー ト 抵抗 に 接続 きれ て いる 。, 
例 の 電解 コン デン サ に 3mA ほど 
漏れ 電流 が 発生 し て いる こと が 確認 
で きた の で 変換 する こと に し まし 
た . その 他 に つい て は と くに 異常 は 
認め られ ませ ん で し た . 


電気 特性 


まず , 1 kHz の 正弦 波 を 入力 し , 
出力 を 測定 し て みる と 12 W で ク 
リッ プ が 始ま り 。 ひ ずみ 5% で 16 
W の 出力 が 得 ら れ ま し た . 残留 クイ 
ズ は 1.9 mV で し た . 次 に 周波 数 特 
性 を 測定 し た と ころ , 5^-10 kHz に 
か け て 若干 の 盛り 上 が り が 確認 出来 
まし た が , これ は , 当時 の WE 86 B 
用 の イン スト ラク ショ ン ・ マ ニュ ア 
ル で 記載 され て いる 特性 と ほぼ 同じ 
で す . 以上 は AC 115 V を 印加 し , 
8 Q の 負荷 抵抗 を 接続 し た 時 の 値 で 
思 


試聴 

今回 の 計 聴 に は 是非 と も , 18 イン 
チ の ウー ブフ ブ ァ を 使用 し た シス テム で 
行い た いと 考え , WE 594-TA 4181 
の シス テム は 準備 出来 ませ ん で し た 
が , モー ショ グラ フ の シス テム を 使 
用 する こと に し まし た . 


この シス テム は SF-7508 と 呼ば 
れ て いる も の で , ドラ イ バ に SE- 
7015 (フィ ー ル ド ・ ド ライ バ )。 ウー フ 
ァ に SE 7034 (18 イン チ ・ フ ィ ー ル ド 
ウー ファ ) を 使用 し た も の で す . この 
シス テム は MA-7505 (6L6 プ ッ シ 
ュ ) また は 。 TA-7467 (300 A プッ シ 
ュ ) 等 と 組み 合わ され , ウエ スタ ン の 
シス テム と 同様 に 扱わ ん て いま し 
だ 。 

今回 は 幸運 に も 当時 使用 され て い 
た だ ホーン ,。 エ ンク ロー ジャ 。 ネッ ト 
ワー ク 等 を 準備 する こと が 出来 まし 
た . プリ アン プ に は 使い 勝手 の 良さ 
か ら ア ル テ ッ ク 1567 ミキ サー プリ 
を 使用 し 。 CD を 聴い て みる こと に 
ます 。 

ざっ と 印象 を 列記 し て み ま す と , 
カー メン ・ マ クレ ー の 力強い 歌声 , 
ウイ ント ン ・ マ ル サ リ ス の 鋭い トラ 
ン ペ ッ ト ,。 パ ブロ ・ カ ザル ス の 奏で 
る 音色 。 カルロス ・ ク ライ バー が 指 
揮 す る ウィ ー ン ・ フ ィ ル の ベー トー 
ヴェ ン を 見 事 に 聴か せま す . 全体 を 
通し て 。 中 低 域 の 充実 度 は 見 事 で し 
た . そし て 以外 ? に も 高 域 の キレ 
の よさ も 持ち 合わ せ て お り , な る ほ 
ど 人 気 が あ る の も うな ず け まし た . 


お わり に 


WE 86 A を 修復 し 音 を 聴い て み 
た と ころ ,。 人 気 の 秘密 は 300 A/B 
を 使用 し て いる と いう 事 だ け で な い 
こと が よく わか り ま し た . この 約 70 
年 も 前 に 作ら れ た も の が , 今 な お 魅 
力 的 で あり 続け る と いう こと に 。,。 感 
動 を お ば ぼ え ます,。 また 。 モ ー シ ョ グ 
ラフ の シス テム で これ だ け 楽 し め る 
の だ か ら , WE 594-TA 4181 の シ 
ステ ム で 聴い た ら さ ぞ か し すご い だ 
ろう な と 考え て し まう 今日 この 頃 で 
す . 
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